Massachusetts Bay 
Transportation Authority 


Service Recovery Schedule effective Monday 03/09/2015 


Trains reinstated or modified effective March 9,2015 


Keolys 


Monday to Friday 


Inbound to Boston 


Saturday & Sunday 


PM Inbound to Boston AM PM 


ZONE STATION TRAIN # 714 718 720 796 798 728 730 saturpay TraIN# 1702 1704 1706] 1708 1710 1712 1714 1716 1718 
Bikes Allowed i) b> b dS ox) db dS ZONE STATION SUNDAY TRAIN # 2706 | 2708 | 2710 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 
6 Forge Park/Route 495 & 10:45 | 2:05 4:00 5:36 7:40 10:15 11:50 Bikes Allowed bb bb bt bt by bt bb bb bb 
em ronklin Peanicollegs MORE || aE || GOH! || ESSE | rei e222 || EY 6 Forge Park/Route 495% 6:35 8:35 10:40] 12:40 2:35 435 635 8:35 10:35 
5 Norfolk é 10:59 | 2:19 414 *5:49 7:53 - - 
| | | 6 Franklin/Dean College 6:42 8:42 10:47] 12:47 2:42 4:42 6:42 8:42 10:42 
4 Walpole 1:06 | 2:26 | 4:20 | 5:56 | 8:00 | 10:33 | 12:08 
7 . 5 Norfolk é 6:49 8:49 10:54] 12:54 2:49 4:49 6:49 8:49 10:49 
4 Plimptonville - - - - - - - 
Min WindeonGardena WN 2:31 4:24 | 6:01 z a a 4 Walpole 6:55 8:56 11:01} 1:01 2:56 4:56 6:55 8:55 10:55 
3 Norwood Central & 1:15 2:35 4:28 6:05 8:07. 10:39 | 12:14 4 Windsor Gardens eats)! | IHOLO) | NHOLS)|| SHO) | SOW | SxOil |) Grete) || teesie) | iloest) 
3 Norwood Depot & 11:17 237 4:31 | 6:07 = = = 3 Norwood Central & 7:03 | 9:05 | 11:10 | 110 | 3:05 | 5:05 | 7:03 | 9:03 | 11:03 
3 Islington 1:21 | 2:41 | 4:36 | 6:11 - - - 3 Norwood Depot & 7:05 | 9:07 | 1112 | 142 | 3:07 | 5:07 | 7:05 | 9:05 | 11:05 
2 Dedham Corp. Center & 1:24 | 2:44 4:40 614 8:16 | 10:44 | 12:19 3 Islington 7:08 910 1:16} 116 0 3:11 51 7:08 9:08 11:08 
2 Endicott Bic WR Pe SL 7 7 2 DedhamCorp.Centeré 710 9:12 119] 119 344 5:14 740 940 1110 
2 Readville & 11:29 2:49 4:48 = = = e 
2 Endicott 713 | O15 | M:21] 4:21 | 316 | S16 | 713 | 9:13 | 11:13 
1 Hyde Park & - - 3 VIA - 2 - 

2 i Zi 5 E F zi 3 E i 
cA Gaepiesé: 139 z FAIR Sie Readville & TRIS | SEY |) eee! )| ee || eee) | sie) | Tels |) Sats | ites 
4A Back Bay & L11:43]L3:00 L5:03 LINE . L 11:01 L 12:36 1A Ruggles & 7:26 9:28 1:34 | 1:34 3:29) 5:29 7:26 9:26 11:26 
4A South Station & 11:48 | 3:05 | 5:08 | 6:50 | 8:45 | 11:06 | 12:41 1A Back Bay & 730 9:33) 1:38] 138 3:33, 5:33 7:30 9:30 11:30 

1A South Station & 735 9:38 1:43] 1:43 3:38 5:38) 7:35) «9:35 11:35 

Monday to Friday Saturday & Sunday 
Outbound from Boston Outbound from Boston AM PM 
ZONE’ “STATION TRANS 729 «(731 saruroayTeAN# 1703 1705 1707 | 1709 1711713, «1715 s1717_—s1719. 
Bikes Allowed d& d% ZONE STATION SUNDAY TRAIN # 2707 | 2709 27" 2713 2715 2717 2719 
1A South Station & 7 5:10 615 10:35 11:50 
Bikes Allowed bb b db db i) ee) b> b> b> 
1A Back Bay & eels} 6:20 10:40 11:55 

1A South Station & 720) | 920) | 11:20))) 1:20) | 3:20 |/5:20°| 7:20) 9:20) | 11:20 
1A Ruggles & 2 519 | 6:24 10:43 1:58 stealer 
1 Hyde Park & ‘ 10:52 7 1A Back Bay é& 7:25 | 9:25 | 1425] 1:25 | 3:25 | 5:25 | 7:25 | 9:25 | 11:25 
2 Readville & 10:55. 12:08 1A Ruggles & V28 92351280128 328) 1628) | V/23 89238528) 
2 Endicott 1:00 12:11 2 Readville é& 738 (9:38) 11:38 | 1:38) «3:38 45:38 7:38) 9:38 11:38 
2 Dedham Corp. Center & 1:02 12:13 2 Endicott TAI | 9:41 | 11:41 | 441 | 3:41 | 5:41 | 7:41 | 9:41 | 11:41 
3 Islington M:05 12:16 2 DedhamCorp.Center & 7:44 9:44 11:44 | 145 3:45 545 7:44 9:44 11:44 
31 Norwood Denon’ M08 | 1249 3. Islington 746 9:46 1:46] 147 3:47 547 746 9:46 11:46 
3 > Norwood Central & 11:10 12:21 

3 Norwood Depot & 749 9:49 1:49 | 1:50 3:50 5:50 7:49 9:49 11:49 
4 Windsor Gardens 1:14 | 12:25 

R et 3 Norwood Central & TES) | SSESy) | ins || aeeish | SPs) | leech | 7652) | SPs) | iibeil 

4 Plimptonville - - 
4 Walpole 118 42:29 4 Windsor Gardens 7:55 | 9:55 | 1:55 | 1:57 | 3:57 | 5:57 | 7:56 | 9:55 | 11:55 
5 Norfolké 1:25 12:36 4 Walpole 7,59) 09:59) 11:59) 2.03954 035 (6:03) Fe 01 Fo 59) M59 
6 Franklin/Dean College 11:33 | 12:44 5 Norfolk & 8:05 10:05 12:05] 210 410 610 8:07 10:05 12:05 
6 Forge Park/Route 495 & 1:40 = 12:51 6 Franklin/Dean College SP ON 2 2125 21/7 Cn SS 1S O25 eizz12 
Trains In purple box Indicate peakiperiog trelns: 6 Forge Park/Route 495% 819 10:19 12:19 | 2:24 4:24 6:24 8:22 1019 12:19 


Keep in Mind 


Times in purple with “f” indicate a flag stop: Passengers must tell the conductor that they wish to leave. 
Passengers waiting to board must be visible on the platform for the train to stop. 


Times in blue with “L” indicate an early departure: The train may leave ahead of schedule at these stops. Access schedules, 


T-Alerts & updates. 
Simply scan this QR code 
with your smartphone. 


Call MBTA Customer 
Service at 


617-222-3200, 


h® Bikes: Bicycles are allowed on trains with the bicycle symbol shown below the train number. 


VIA FAIR LINE: Operates via the Fairmount Line between Readville and South Station. See the Fairmount Line schedule for all stops. 


For additional service to Readville station refer to the Fairmount Line schedule for particular trains. 


Visit MBTA.com. 


For additional service to Ruggles station refer to the Providence and Needham Line schedules for particular trains. 
Stay connected with us 
on Twitter. MBTA_CR 


For additional service to Hyde Park station refer to the Providence Line schedule for particular trains. 


vy 


